s. PIOTR de Rogala LEWICKI 


kanonik i szambelan papieski, komandor orderu Franciszka Józefa, Leona XIII. 


i medalu honorowego, proboszcz -grecko-katolickiej parafii św. Norberta w Krakowie 
przeżywszy lat 67, zaopatrzony św. Sakramentami, zmarł dnia-:9-go stycznia 1914. roku. 


Eksportacya zwłok z domu żałoby L. ll przy ulicy Wiślnej do kościoła św. Norberta odbędzie się w niedzielę dnia ll-go b. m. 
o godzinie 4-tej po południu. 


Nabożeństwo żałobne przy zwłokach odprawione zostanie w poniedziałek dnia I2-go b. m. o godzinie ll-tej przed południem, 
poczem nastąpi wyprowadzenie zwłok wprost na miejsce wiecznego spoczynku. 


Na smutne te obrzędy w ciężkim żalu pozostała rodzina zaprasza Przewielebne Duchowieństwo, Krewnych, Przyjaciół, Znajomych 
1 pobożną Publiczność. 


akład pogrzebowy J. Horak w Krakowie. 


Drukarnia Związkowa w Krakowie. 


